F 


Franciszka z Liszkiewiczów Zygmunt 


wdowa po funkcyonaryuszu kolejowym 


przezywszy lat 40, po dlugiej i ciezkiej chorobie, opatrzona Sw. Sakramen- 
tami, zmarla dnia 4 lutego 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwlok z »Collegium medicum« przy ulicy Grzegórzeckiej nastapi we czwartek 

dnia 6 b. m. o godzinie 3 po poludniu wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który-to 

smutny obrzęd stroskany syn i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i po- 
bożną Publiczność, 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 7 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Floryana. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. Wolnego w Krakowie, plac Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


